
Forcirte Wärmebehandlung bei Gelenkerkrankungen 
mittels eines einfachen Wärmeapparates. 

Fig. 87. 



In der unter obenstehendem Titel in No. 23, S. 361, dieser Wochen¬ 
schrift veröffentlichten Abhandlung von Dr. M. Wilms ist versehentlich 
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die den Apparat darstellende Abbildung fortgeblieben. Wir bringen die¬ 
selbe hiermit nachträglich, weil durch dieselbe besser als durch die Be¬ 
schreibung die grosse Einfachheit des Verfahrens zur Anschauung ge¬ 
bracht wird. 
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